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REM-Bilder des Eis von Melolontha melolontha (LiNNAEUS, 1758) 


(Coleoptera, Lammellicornia) 
von 
ULF EITSCHBERGER 
eingegangen am 19.V11.2008 


Zusammenfassung: Es werden zwei REM-Bilder vom Ei des Maikäfers Melolontha melolontha (LinnAEus, 1758) abgebildet. 
Abstract: Two SEM-micrographs are figured of the beetle Melolontha melolontha (LiNNAEUS, 1758). 


Das Ei des Maikäfers ist leicht glasig und hell weißlich bıs beinfarbig. Es ist rund und aufgrund der häutigen Eihülle leicht 
verformbar. Das Eimaterial wurde von einem 9 abgelegt, das Anfang der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts ın der Umge- 
bung von Kulmbach (Deutschland, Bayern) gefangen worden war. Abb. 1: Gesamtansicht vom Ei; Abb. 2: Mikropylregion. 
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